76                                                I. Die Gase.
Fur unveranderlichen Raum sind die Warmemengen fiir 1 Mol und 1° um 1,985 Gal kleiner als fiir Tinveranderlichen Druck, daher fiir <° um 1,985-* Gal, und fiir 1 cbm urn 1,985 tj22,4 Gal. Diese Warmemengen sind in Tafel I durch die schrage Gerade dar-gestellt. Man erhalt daher die Warmeinhalte fiir unveranderlichen Raum zwischen t° und 0° als Ordinatenstiicke der Warmekurven bis zu dieser Geraden.
Die Tafel enthalt ferner die mittleren Molekularwarmen von reinen und verdiinnten Feuergasen und Luft, sowie die Ver-haltnisse k = cc fiir diese Falle.
15. Heizwert der Brennstoffe.
Die fiir technische Zwecke verbrauchte, insbesondere alle zur Ge-winnung mechanischer Arbeit verwendete Warme wird aus den Ver-brennungsvorgangen gewonnen. Bei der chemischen Vereinigung des Sauerstoffs mit Kohlenstoff, Kohlenoxyd, Wasserstoiff und den Kohlenwasserstoffen, die in den Brennstoffen enthalten sind, werden sehr erhebliche Energiemengen als Warme (Verbrennungswarme) frei. Man versteht unter Heizwert (H) eines einfachen oder zusammen-gesetzten Brennstoffes die Anzahl Warmeeinheiten, die durch die Verbrennung von 1 kg oder von 1 cbm (bei gasformigen Stoffen) ent-stehen.
Mit Warmetonung wird in^der ChemieTdie1Warmemenge bezeichnet, die bei irgendwelchen chemischen Reaktionen zwischen zwei Stolen im ganzen frei oder gebunden wird. Die Verbrennungswarme oder der Heizwert ist^ein besonderer Fall von Warmetonung.                                                               *
Die Bestimmung des Heizwerts gasformiger und leichtfliissiger Stoffe kann durch Verbrennung an freier Luft, also unter dem unveranderlichen atmospharischen Druck, erfolgen. Den Verbrennungs-produkten, die mit beUebigem Luftiiberschufi behaftet sein konnen, wird zu dem Zwecke die Warme, die sie bei der Verbrennung er-halten haben? durch kaltes Wasser vollstandig entzogen. Nach diesem Grundsatze ist das Junkers'sche Kalorimeter gebaut? das im wesent-lichen aus einem kleinen Heizrohrenkessel besteht, dessen Abgase bis auf die Lufttemperatur abgekiihlt die Ziige verlassen. Die ent-wickelte Warme wird aus der Temperaturerhohung und Menge des stetig durchstromenden Kesselwassers bestimmt.
Bei festen Brennstoffen muB anders verfahren werden. Die Verbrennung wird in einem geschlossenen starkwandigen GefaB, der kalori met rise hen Bombe, vorgenommen. Da feste Brennstoffe viel schwerer in kalter Umgebung verbrennen, als gas- oder dampl-formige, so wird zur Verbrennung reiner Sauerstoff, nicht Luft ver-wendet. Des kleineren Raumes des Kalorimeters wegen wird ver-dicWbeter Sauerstoff benutzt.eise, daB die Korper, welche die zu messende Warme enthalten, mit Wasser in leitende Verbindung gebracht werden, das die Korperwarme aufnimmt. Aus der Temperaturerhohung und dem Gewicht des er warm ten Wassers kann die iibertragene Warmemenge berechnet werden (Kalorimeter).
